Windows ® 7 をお使いのお客様へ 


t お使いになる前に 

付属の Windows ® 7用 CD - ROM をお使いくだ 
さい。本製品のセットアップおよびプ U ンタドラ 
イバのインス!-ールについては、かんたん設置ガ 
イドの手順、およびこのシートの記載に従ってく 
ださい。 


I インストールにおける注意事項 

プ U ンタドライバもしくは Windows ® 用 
BRAdmin Light をインス I ル中に、[ユーヴー 
アカウント制細画面び表示されたときは、[はい] 
をク U ックしてください。その後、かんたん設置 
ガイドの手順に進んでください。 

プリンタドライバのインストール 
■ USB 、 パラレルケーブルおよび有線 LAN 接続 
をご使用の場合 



■ 無線 LAN 接続をご使用の場合 



Windows ® 用 BRAdmin Light のインストール 


ユー ザーアカウントお巧 

々の不明な発行元からのプ□グラムにこのコンピューターへのを更を許 
可しますか？ 


プ□グラムを： Setup.exe 



©註捆をま示するに） (I はい (Y) いいぇの ） （ 

ヘルプホを元しま す ■マれら の通なを表示する 々イミンクホをきする 


ステータスモニタについて 

ステータスモニタの表示 

ステータスモニタを[通知領域に表示]に設定し 
たとさに、©び表示されず、 |吕 びタスクバーに 
表示される場合びあります。 

©をタスクバーに表示するには、じ(下の手順を 
行ってください。 

1 . 13 をク U ックする 

(ルさいウインドウにステータスモニタ 
アイコンび表示されます） 

2. ©をタスクバーにドラッグする 



- 

•タスクノ \一通®領域のをデスクトップじド 
ラッグしても、デスクトップ上にステータスモ 
ニタは表示されません。 

またタスクバーにドラッグしても、タスクバー 
上にステータスモニタのメ 、ソ セージは表示され 
ません。 

•ステータスモニタの表示場所を変更する場合は、 
ステータスモニタ内またはをちクリ、ソク 
し、随》領域に表示]もしくは[デスクトップ(こ 
表示]をクリックしてください。 



I 動作環境 


オペレーティング 
システム （ os )《 

必須 CPU 速度 

必須メモリ 

推奨メモリ 

必要ディスク 
容量 

Windows® 7 

Intel ⑥ Pentium ⑥4同等/ 
64ビット対応 CPU 
(Intel® 64/AMD64) 

1 GB (32 ビット） 

2 G 目 (64 ビット） 

1 GB (32 ビット） 

2 GB (64 ビット） 

已0 M 目 


《 Microsoft® Internet Explorer® 5.5 ■tU 降のブラウヴび必要です。 
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